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ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 


Πεοί τροποποιήσεως τοϋ ρυμοτομικού σχεδίου Ίωαννίνων 
; ■ ' είς τό Ο.Τ. 283.. ’ '· 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

’Έχοντες ύπ’ οψει·: : ■ 

1. Τάς διατάξεις τοϋ άπδ 17 Ιουλίου 1923 Ν. Δ/τος 
«περί σχεδίων πόλεων κλπ.»^ ως μεταγενεστέρως · έτροπο- 
ποιήΟησαν "καί συνεπληρώθησαν καί είδικώτερον των άρθρων 

3,9 καί 70 αύτοϋ. . 9 - 

2. Τάς διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 8/1973 «περί ,Γ.Ο.Κ.», ώς 

, έτροποποιήθη ■ διά τοϋ Ν.Δ. 205/1974 (Φ.Ε.Κ. 363/Α) 

καί είδικούτερον τών . άρθρων 17 παρ. 2 καί 21 παρ. 3. 

3. Τήν υπ' άριΟ. ΕΔ2α/04/20/Φ.Θ.2.1.ΐ;/1979 κοινήν 

άπόφασιν τοϋ. ΠρωΟυπουργοΰ καί τοϋ Ύπουργοΰ-Δημοσίων 
’Έργων «περί άντικαταστάσεώς τής ύπ’ άριΟ. ΕΔ2α/04/ 
59/Φ.Θ.2.1.1./1978 άποφάσεως .«περί μεταβιβάσεως άρμο- 
διοτήτων τοϋ 'Τπουργοΰ Δημοσίων ’Έργων εις τον Υφυ¬ 
πουργόν τοϋ αύτοϋ Υπουργείου» (Φ.Ε.Κ. 106/Β). 

4. Τήν ΰπ’ άριΟ. 36/1978 πράξιν τοϋ Δημοτικού Συμβου- . 

λίου Ίωαννίνων. , _ 

5. Τήν ύπ’ άριθ. 319/79'γνωμοδότησίν τού Συμβουλίου 
Δημοσίων ’Έργων (Τμήμα Οικισμού).. 

6. Τήν ύπ’ άριθ." 517/1979 γνωμοδότησιν τοϋ Συμβου¬ 
λίου της Επικράτειας, προτάσει τοϋ επί των Δημοσίων 
’Έργων Υφυπουργού, άπεφασίσαμεν : 

’ΆρΟρον 1. ... 

Έγκρίνεται ή τροποποίησις τοϋ ρυμοτομικού σχεδίου 
Ίωαννίνων εις τον ύπ’ άριθ. 283 χώρον καί.ό αποχαρακτη¬ 
ρισμός τόΰ χώρου τούτου, τοϋ χαρακτηρισθέντος διά τοϋ άπό 
20.5.71 (Φ.Ε.Κ. 128/Δ) Διατάγματος «περί - τροποποιή- 
σεως καί έπεκτάσεως τοϋ ρυμοτομικού σχεδίου Ίωαννίνων 
καί καθορισμού των όρων καί περιορισμών δομήσεως τών 
οικοπέδων. αύτοϋ» δι’ άνέγερσιν Αγροτικού Οικοτροφείου 


καί Γεωπονικής Σχολής εις οΐκοδομήσιμον τοιούτον, ώς 
έμφαίνεται, είς τό ύπό τού Γενικού Δ/ντοΰ τεθεωρημένον 
διά τής ύπ’ άριθ. Γ. 20676/1979 πράξεως αύτοϋ σχετικόν 
πρωτότυπον διάγραμμα ύπό κλίμακα 1 : 500 τού οποίου 
συνοπτικόν, άντίτύπον δημοσιεύεται μετά τού παρόντος. 

’ΆρΟρον 2. > 

Επιβάλλεται προκήπιο πρό τής Κεντρικής άρτηρίας προς 
τό Μέτσοβο, δώδεκα μέτρα (12 μ.), είς τάς λοιπάς πλευ¬ 
ράς τού οικοδομικού τετραγώνου έξη μέτρα (6) μ. 

Άρθρον 3. 

Τροποποιείται τό άρθρον 1 τού άπό 20.5.1971 (Φ.Ε.Κ. 
128/Δ) Δ/τος διά μετατοπίσεως τού ορίου τών τομέων Α 
καί Α1 εις τρόπον ώστε νά ύπαχθή τό ύπ’ άριθ. 283 
οικοδομικόν τετράγωνόν είς τον τομέα Α1 άντί τομέως Α 
ώς έμφαίνεται · είς τό ύπό τού Γενικού-Δ/ντοΰ Οικισμού 
τεθεωρημένον . διά τής ύπ’ άριθ. Γ. 19718/1979 πράξεως 

αύτοϋ σχετικόν πρωτότυπον διάγραμμα ύπό κλίμακά 
1 : 2.000 τού, οποίου συνοπτικόν άντίτύπον δημοσιεύεται 
μετά τού παρόντος. 

Άρθρον 4. 

Οί όροι καί περιορισμοί δομήσεως τού κατά τά άνωτέρω 
άποχαρακτηρισθέντος ύπ’ άριθ. 283 χώρου ορίζονται'οί τού 
τομέως ΑΙ.' . 

Συντελεστής δομήσεως ορίζεται ό τού τομέως IV τού άπό 
23.8.78 Π. Δ/τος Φ.Ε.Κ. 572/Δ. / ' 

Είς τον αύτόν έπί'τών Δημοσίων ’Έργων Υφυπουργόν, 
άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν . καί έκτέλεσιν τού παρόντος 
Διατάγματος. - 

Έν ΆΟήναις τή 17. Ιουλίου 1979 

- ;Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ . ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ . 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΛΝΟΣ 
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